SW09  (Adit) 
Date  pH 
8/10/2015 
8/13/2015 


Time 

3.63  1045 

3.15  1500 


SW13  (Pond  Effluent) 

Date  pH  Time 

8/11/2015  5.72 

8/13/2015  4.95 


1620 

1600 


1787123 


ED  000552B  00070502-00001 


Date 

Flow  pH 

8/7/2015  8/7/2015  AM 

756.37 

2.97 

8/7/2015  8/7/2015  PM 

641.51 

8/8/2015  8/8/2015  AM 

586.87 

3.33 

8/8/2015  8/8/2015  PM 

712.38 

3.32 

8/9/2015  8/9/2015  AM 

824.69 

3.53 

8/9/2015  8/9/2015  PM 

698.38 

8/10/20158/10/2015  AM 

689.36 

3.53 

8/10/20158/10/2015  PM 

698.76 

3.47 

8/11/20158/11/2015  AM 

644.16 

3.58 

8/12/20158/12/2015  AM 

646.09 

3.55 

8/13/20158/13/2015  PM 

662.41 

3.15 

8/14/20158/14/2015  PM 

660.84 

3.32 

8/15/20158/15/2015  AM 

342.24 

8/16/20158/16/2015  AM 

471.38 

3.43 

8/17/20158/17/2015  AM 

583.76 

3.50 

8/17/20158/17/2015  PM 

543.59 

8/18/20158/18/2015  AM 

606 

3.50 

8/18/20158/18/2015  PM 

515 

3.43 

Flowrate  at  Gold  Kin; 


900 


CD 

n-500 


0 400 
75 

0,300 
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LL* 
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uw 
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